SV TCL & Associates Probe Company 
Keramik Klinge Karten 


SV TCL bietet eine Vielzahl von Keramik Messer und Klinge Prufkarten. Wir 
haben patentierte Keramik Microstrip Klinge Sonden in geringe Leckage und 
niedrige Kapazitanz fur optimalen Signal-Ubertragung, wahrend SV TCLs Klin 
Karten ideal fur sind parametrische und HF-Prufungen . 

• RF Modeling Fahigkeit bietet Frequenz-Performance-Optimierung 

• Umgang mit & Funktion fur geringe Leckage-Anwendungen testen 

Kontaktieren Sie Ihren SV TCL-Vertriebsmitarbeiter , damit konnen wir Ihnen 
das passende Keramik-Klinge-Produkt fur Ihre Testanforderungen zu finden 
helfen. 


